LAMBERT KAIN 


czeladnik stolarski, 


urodzony w roku 1840, opatrzony SS. Sakramentami, zakończył życie doczesne 


dnia 14 Września 1888 roku o godzinie 4 popołudniu. 
E ENS 
W smutku pograZona małżonka zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 


na wyprowadzenie zwłok z domu pod l. 3 na Pedzichowie w Niedzielę dnia 16 Września b. r. 
o godzinie 5 popołudniu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


